ANTONI PODGZASKI 


Porucznik inżynieryi c k. Armii austryackie], 


urodzony 22 Listopada 1858 r., poniósł okropną śmierć przez utonięcie w nurtach wezbranćj Wisły, 
podczas ćwiczeń wojskowych, dnia 28 Lipca 1885 r. 


R GM 


Odnalezione zwłoki we Srode dnia 2 Grudnia 1885 r, pochowane zostaną w Piątek dnia 4 Grudnia 
o godzinie wpół do 5 popołudniu. 


Kondukt wyruszy ze Szpitala garnizonowego na Wawelu, na któryto smutny obrzęd w żalu pograżony ojciec wraz z rodziną, 
Krewnych, Przyjaciół 1 Towarzyszow brom zaprasza. 


